Z ZYBLIKIEWICZÓW 


ELENA 


żona inżyniera i dyrektora kraj. Szkoły stolarskiej w Kalwaryi 


urodzona w roku 1885 w Wysocku, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakra- 
mentami, zasnęła w Panu dria 6 czerwca 1917 roku w Kalwaryi. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa, gdzie pogrzeb z kaplicy cmentarnej odbędzie się w sobotę dnia 9-go b. m. 
o godzinie 5-tej po południu, na który to smutny obrzęd stroskany mąż zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


łakled pogrzebowy „Goagordla” Jana Wolnego w Krakowie, pl. Szczepański 2 


